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BRAKE 

RESTORATION 



APPLICATION LISTINGS 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg*s4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

BUICK (Except Special) 


1 

2 

1967 All w/Drum Brake 

1967-68 

2505 387 
2505 387 

MO 

BE 

5462 486 
2505 387 

Diaphragm 

Master-Vac 

24 

19 

2505 387 

5462 486 
1371 729 

1 

2 

3 

1967 All w/Disc Brake 

5460 285 

MO 

5460 285 

Diaphragm 

24 

“ “ 

5460 285 

3 

CADILLAC 

4 

5 

1967 Standard w/ 

Drum Brake 

1967-68 

250 5 049 
2505 049 

MO 

BE 

5452 488 
2505 049 

Diaphragm 

Master-Vac 

24 

19 

2505 049 

5452 488 
1487 738 

4 

5 

6 

1967 El Dorado w/ 

Drum Brake 

5452 489 

MO 

5452 489 

Diaphragm 

24 

__ 

5452 489 

6 

7 

8 

Late 1967 El Dorado w/ 

Disc Brake 

1968 

2506 380 

2507 056 

BE 

BE 

2506 380 

2507 056 

Master-Vac 

Master-Vac 

19 

21 

2506 380 

2507 056 


7 

8 

9 

1968 Limousine & 

Commercial w/ 

Disc Brake 

2506 357 

BE 

2506 357 

Master-Vac 

21 

2506 357 

1491 061 

9 

CAMARO (Chevrolet) 

10 

11 

1967-68 All w/Drum Brake 

1967 

2505 530 
2505 530 

BE 

MO 

2505 530 
5460 748 

Mas ter-Vac 
Diaphragm 

19 

24 

2505 530 

S.R.U. 
5460 748 

10 

11 

12 

1967 All w/Disc Brake 

5463 422 

MO 

5463 422 

Diaphragm 

24 

““ 

5463 422 

12 

CHECKER MOTORS 

13 

1967-68 Pass. & Taxi, 
w/Drum Brake 

2506 235 

BE 

2506 235 

Master-Vac 

20 

2506 235 

701784 

13 

CHEVELLE (Chevrolet) 


14 

15 

1967-68 All w/Drum Brake 

1967 

2505 689 
2505 689 

BE 

MO 

2505 689 
5460 709 

Master-Vac 

Diaphragm 

19 

24 

2505 689 

S.R.U. 
5460 709 

14 

15 

16 

1967 All w/Disc Brake 

5459 803 

MO 

5459 803 

Diaphragm 

24 


5459 803 

16 


CHEVROLET PASS. CARS (Bel Air, Biscayne, Caprice & Im 

pala) 

17 

18 
19 

Early 1967 All w/Drum Brake 
Late 1967-68 

1967 

2506 353 
2506 353 
2506 353 

BE 

BE 

MO 

2505 715 

2506 353 
5460 604 

Master-Vac 

Master-Vac 

Diaphragm 

19 

19 

24 

2505 715 

2506 353 

3980 755 
3918 097 
5460 604 

17 

18 

19 

20 

1967 All w/Disc Brake 

5463 686 

MO 

5463 686 

Diaphragm 

24 

-- 

5463 686 

20 


MO - Moraine. 

BE - Bendix. 

S.R.U. - Service Replacement Unit. 


- 2 - 







APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 
Parts 
Page No. 

Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Power Unit 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 
Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Vaive 


E 

2505 696 

2505 692 

2507 179 



2502 898 
2502 898 



mm 


2507 179 

2507 195 38 

2760 

2502 898 



4 

5 




2507 195 38 
2505 109 38 

2761 

2798 

2502 898 
2502 898 


6 



2507 181 

2507 195 38 

2761 

2502 898 


7 

8 

- 

- 

2506 835 

2507 281 

2505 109 38 
2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2789 

2752 

2502 898 
2502 898 


9 

- 


2507 282 

2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2752 


■ 


10 

11 

2506 271 

2506 272 

2507 184 

2505 109 38 
2507 195 38 

2796 

2756 

2502 898 
2502 898 


12 



2507 184 

2507 195 38 

2759 

2502 898 



13 

- 

- 

2506 472 

2501 082 38 

2768 

2505 445 



E 


2506 272 

2507 184 

2505 109 38 
2507 195 38 

2796 

2756 

2502 898 
2502 898 


16 


" 

2507 184 

2507 195 38 

2759 

2502 898 



17 

18 
19 

2506 027 
2506 027 

2506 028 
2506 028 

2507 183 

2505 109 38 
2505 109 38 
2507 195 38 

2797 

2797 

2756 

2504 945 
2504 945 
2504 945 


20 



2507 183 

2507 195 38 

2759 

2504 945 



38 Diaphragm Only. 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 






ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


Vehicle 

Year and Model 

X-Change 
Unit 
Part No. 

Mir. 

-1 

Mir. 

Part.No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg*s4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 



CHEVROLET TRUCK 









i 

1966-67 60H Series 23,000 
G.V.W. 

C-4056 

Ml 

C-4056 

Hy-Power 

10 

C-4056 

„„ 

1 

2 

1966-67 80 Series 25,000 [ 

G. V. W. 

C-4057 

Ml 

C-4057 

Hy-Power 

n 

C-4057 

mm 

2 

3 

1966-67 M80 36,000 G.V.W. 

C-4058 

Ml 

C-4058 

Hy-Power 

n 

C-4058 

- 

3 

4 

1966-67 50,60, Series 

19,500 G.V.W. 

C-4055 

Ml 

C-4055 

Hy-Power 

10 

C-4055 

.. 

4 

5 

1967 CS,CE,SS,SE- 

400* s, 500* s, 
CS,CE,SE-600*s 

C-4037-F 

Ml 

C-4037-F 

Hy-Power 

10 

C-4037-F 

3900 143 

5 

6 

1968 C10,K10,1/2 Ton 

2506 354 

BE 

2506 354 

Master-Vac 

19 

2506 354 

3916 826 

6 

7 

1968 C20,C30 

2506 420 

BE 

2506 420 

Master-Vac 

21 

2506 420 

3919 457 

7 


CHRYSLER (Except Imperial) 






1- : - 

1- 




1967 

All w/Drum Brake 

C-4262- 1 

Ml C-4262. 

Push-Thru 

. 

C-4262- 

C7WA- 



C,F 

C, F 



C, F 

2B195-D 


DODGE PASS. CARS (Except Dart & Lancer) 


1967 

Polara, Monaco, 
w/Drum Brake 

2505 991 

BE 

2505 268 

Master-Vac 

— 

20 

2505 268 

2881 539 

19 



2506 834 

BE 

2505 705 

Master-Vac 

20 

2505 705 

F.I.U. 

20 



2505 991 

Ml 

C-4212-C 

Push-Thru 

26 

C-4212-C 

2881 540 

21 



2506 834 

Ml 

C-4219-B 

Push-Thru 

26 

C-4219-B 

2808 548 

22 



2506 834 

Ml 

C-4219- 

Push-Thru 

26 

C-4219- 

F.I.U. 

23 





DB 



DB 



1967-68 


2506 834 

BE 

2506 834 

Master-Vac 

20 

2506 834 

F.I.U. 

24 



Ml - Midland. 
BE - Bendix. 






































APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPM 

ENT UNIT 


Major 
Repair Kit 

Minor 
Repair Kit 

Power Unit 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 
Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 

Service 

Parts 

PageNo. 


1 

2505 311 

- 

- 

2505 361 38 

-- 

-- 


2 

2505 312 



2505 362(2) 38 


mm 


3 

2505 312 

- 

- 

2505 363(2) 38 

- 



4 

2505 313 

-- 

- 

2505 360 38 

- - 

! 


5 



2507 225 

2507 243 38 



• 

6 

2505 935 

2505 959 

— 

2505 109 38 

2796 

2502 898 


7 

_ 



2506 940 

2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2795 

2502 898 



8 

2505 993 

2505 994 

-- 

2501 082 38 

2802 

2502 898 


9 

2505 951 


-- 

2501 082 38 

2802 

2506 440 


10 

» 

— 

2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


11 

-- 

— 

2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


12 

““ 


2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


13 

2505 951 


— 

2501 082 38 

2802 

2506 440 





— 



2502 325 



-- 

— 

2506 820 

2501 082 38 

2802 

2506 440 


H 



2506 822 


2800 

2506 635 



H 



2507 228 


2784 

2504 760 



1 


" 

2507 227 


2779 




19 

2505 993 

2505 994 


2501 082 38 

2802 

2502 898 


20 

2505 951 

-- 

— 

2501 082 58 

2802 

2506 440 


21 

-- 

-- 

2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


22 

— 

— 

2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


23 

- 


2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


24 

2505 951 

- 


2501 082 38 

2802 

2506 440 



38 Diaphragm Only. 


(continued on next page) 

















APPLICATION LISTINGS (Continued) 






ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

Line 


Vehicle 



Type o{ 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

unit 


Mir. 

Ref.on 

tion Code 

Mir. 

No. 


Part No. 

Mfr. 

Part. No. 

Unit 

Pg’s4or5 

or Tag No. 

Part No. 


DODGE PASS. CARS (Except Dart & Lancer) (Continued) 


1967 

Polara, Monaco, 
w/Disc Brake 


BE 

2505 835 

Master-Vac 

21 

2505 835, 

2881 857 

■ 

l 

1967 

Coronet, Charger, 






2505 806 


B 



w/Drum Brake 


BE 

2505 269 

Master-Vac 

20 


2881 537 

B1 




C-4273-G 

Ml 

C-4213-G 

Push-Thru 

26 

C-4213-G 

2881 538 

wm 




C-4219- 

Ml 

C-4219- 

Push-Thru 

26 

C-4219- 

F.I.U. 

n 




DC 


DC 



DC 


■ 

H 

1967 

Coronet, Charger, 
w/Disc Brake 

2505 808 

BE 

2505 841 

Master-Vac 

21 

2505 841, 
2505 837 

-- 

5 


1968 

Polara, Monaco, 





■M 




6 


w/Drum Brake 


BE 


Master-Vac 




6 

7 


w/Disc Brake 


BE 

2506 464 

Master-Vac 

■ 



7 


1968 

Coronet, Charger, 

Exc. Hemi-Head, 











w/Drum Brake 

2506 798 

BE 

2506 477 

Master-Vac 

19 

2506 477 

2883 041 

8 



w/Disc Brake 

2506 767 

BE 

2506 491 

Master-Vac 

21 

2506 491, 
2506 490 

2883 027 

9 

I 

)0DGE TRUCK 


1960-67 

1960-65 D,P,W-100, 
-300(Exc. 1961-65 
D-100), 1966-67 

■■ 








10 


D200,300 

[ij 

Ml 


Hy-Power 

10 

C-468-A, 

— 





Biif 




C,G 




1960-67 

D800 3 Ton, 









11 


D900 4 Ton 


Ml 


Hy-Power 

11 

C-448-T 


11 


1959-62,1959-62 Conv.: 










1966-67 

1- 1/2 Ton D400, 

2 Ton D500,2-l/2 

Ton D600; Low Cab 
Fwd: 2 Ton C500, 

2- 1/2 Ton C600; 

4 Wh.Dr.: 2 Ton 

W500; 1-1/2 Ton 

Fwd. Cont. P400; 









12 


1966-67 D400-700 

C-464-H, 

Ml 

C-464-H, 

Hy-Power 

10 

C-464-H, 

— 

12 




N,R 


N,R 



N,R 



13 

1966-67 

D100 

C-490-B 

Ml 

C-490-B 

Hy-Power 

10 

C-490-B 

— 

13 

14 

1967-68 

D200 3/4 Ton 

2505 277 

BE 

2505 277 

Master-Vac 

21 

2505 277 

2825 618 

14 

15 

.1967-68 

D300 1 Ton 

2505 278 

BE 

2505 278 

Master-Vac 

21 

2505 278 

2825 619 

15 


Ml - Midland, 

BE - Bendix 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Parts 

PageNo. 

Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Power Unit 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 

Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 


1 

2506 009 



2500 918 F« 

2800 

2502 325 


■ 




2500 910 R 38 





2505 989 

2505 990 


2501 082 38 

2802 

2502 898 


B 



2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


B 

" “ 

“ " 

2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


B 

2505 981 

•- 


2500 918 F 38 , 
2500 910 R 38 

2792 

2502 325 


6 

.. 


2506 820 

2501 082 38 

2802 

2506 440 


7 

" “ 

• “ 

2506 822 

2500 918 F 38 , 
2500 910 R 38 

2800 

2506 635 





2506 770 

2501 082 38 

2802 

2506 440 





2506 766 

2500 918 F 38 , 
2500 910 R 38 

2792 

2506 635 



10 

2504 823 

— 

— 

2504 766 38 

.. 


— 

11 

2505 310 



2504 763 F 38 , 
2504 764 R 38 




12 

2504 819 



2504 769 38 




13 

2504 830 

-- 

.. 

2504 766 38 


„ 


14 


— 

2506 025 

2503 489 F 38 , 
250 3 491 R 38 

2771 

2502 898 


15 



2506 025 

2503 489 F 38 , 
250 3 491 R 38 

2790 

2502 898 



38 Diaphragm Only. 


(continued on next page) 









APPLICATION LISTINGS (Continued) 





X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

Line 


Vehicle 


Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 

Pg*s4or5 

tion Code 
or Tag No. 

Mfr. 

Part No. 

No. 


; AIRLANE (Ford) 

12 

1967 

All w/Drum Brake 

C-4261- 

Ml 

C-4261- 

Push-Thru 

-- 

C-4261- 

C70A- 

12 




D,F 


D,F 



D,F 

2B195-N 


FALCON (Ford) 

13 

1967 

All w/Drum Brake 

C-4261- 

Ml 

C-4261- 

Push-Thru 


C-4261- 

C70A- 

13 




D,F 


D,F 



D,F 

2B195-N 


FORD PASS. CARS (Except Fairlane, Falcon, Mustang & Thunderbird) 


1967 

Galaxie w/Drum 









l 


Brake 

2505 072 

Ml 

C-4201- 

Push-Thru 

26 

C-4201- 

C7AA- 

1 






AH,AJ 



AH,AJ 

2B195-Y 



1968 

Galaxie w/Disc 









2 


Brake (Standard) 

2507 341 

BE 

2507 196 

Master-Vac 

19 

2507 196 

— 

2 


Early 1968 Galaxie, w/Disc 











Brake (Optional- 









3 


Heavy Duty) 

2507 303 

BE 

2507 151 

Master-Vac 

21 

2507 151 


3 

4 

Late 1968 

2507 303 

BE 

2507 114 

Master-Vac 

21 

2507 114 


4 

FORD TRUCK 


1967 

F-500,600,N-500, 

600 (thru 21,000 









5 


G.V.W.) 

C-4029-L 

Ml 

C-4029-L 

Push-Thru 

26 

C-4029-L 

— 

5 


1967 

F-500, F-600, 

B-500, B-600 
(15,000-20,000 









6 


G.V.W.) 

C-4063 

Ml 

C-4063 

Hy-Power 

10 

C-4063 

C7TA- 

2005-A 

6 

7 

1968 

F-100,F-250 1/2, 

3/4 Ton w/Drum 











Brake 

2506 795 

BE 

2506 795 

Master-Vac 

20 

2506 795 

C8TA- 

2B195-M 

7 


1968 

F-250 3/4 Ton 









8 


w/Disc Brake 

2506 663 

BE 

2506 663 

Mas ter-Vac 

20 

2506 663 

C8TA- 

2B195-S 

8 


1968 

F-350 1 Ton w/ 









9 


Drum Brake 

2506 763 

BE 

2506 763 

Mas ter-Vac 

20 

2506 763 

C8TA- 

2B195-L 

9 


Ml ■ Midland. 
BE - Bendix. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 




Diaphragm Only. 


(continued on next page) 


















APPLICATION LISTINGS (Continued) 





X-Change 
Unit 
Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

Line 


Vehicle 


Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Identifica- 

Vehicle 

No. 


Year and Model 

Mfr. 

Ref.on 

Pg*s4or5 

tion Code 
or Tag No. 

Mfr. 

Part No. 

No. 

FORD TRUCK (Continued) 


1968 

F-350 1 Ton w/ 









l 


Disc Brake 

2506 828 

BE 

2506 8 28 

Master-Vac 

21 

2506 828 

C8TA- 

2B195-N 

1 


1968 

P-350, P-400, 

1 Ton w/Drum 









2 


Brake 

2506 435 

BE 

2506 435 

Master-Vac 

20 

2506 435 

C8TA- 

2B195-C 

2 

GMC TRUCK 


1966-67 

JM/JG 34,000- 









3 

1966-67 

45,000 G.V.W. 

HM/HG 25,500- 

C-4036-A 

Ml 

C-4036-A 

Hy-Power 

11 

C-4036-A 

-- 

3 

4 


31,000 G.V.W. 

C-4042- 

Ml 

C-4042- 

Hy-Power 

11 

C-4042- 

— 

4 




B,D 


B,D 



B,D 




1966-67 

HM/HG 15,000- 









5 


20,000 G.V.W. 

C-4034-A 

Ml 

C-4034-A 

Hy-Power 

10 

C-4034-A 

-- 

5 

6 

1966-67 

HM/HG 18,500- 
24,000 G.V.W. 

C-4035-A 

Ml 

C-4035-A 

Hy-Power 

10 

C-4035-A 

-- 

6 


1967 

EM,ES,EG(4500, 
5500,6500 V’s) 









7 


C-4074-A 

Ml 

C-4074-A 

Hy-Power 

10 

C-4074-A 

8868 616 

7 

8 

1968 

10 1/2 Ton 

2506 354 

BE 

2506 354 

Master-Vac 

19 

2506 354 

3916 826 

8 

9 

1968 

20,30 

2506 420 

BE 

2506 420 

_ 1 

Master-Vac 

21 

2506 420 

3919 457 

9 

IHC TRUCK 


1967-68 

D1000-1100, 

D1100(4x4), 









10 


900 Series 

2506 121 

BE 

2506 121 

Master-Vac 

20 

2506 121 

346281- 

C91 


11 

1967-68 

D1200-1300 

2506 122 

BE 

2506 1 22 

Master-Vac 

21 

2506 122 

346282- 

C91 

11 

IMPERIAL (Chrysler) 

12 

1968 

All w/Disc Brake 

2506 464 

BE 

2506 464 

Master-Vac 

21 

2506 464, 
2506 483 

2883 040 

_ i 

12 


BE - Bendix. 
Ml - Midland 


-10- 















Major 
Repair Kit 


APPLICATION LISTINGS (Continued) 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

d ,, \ Piston Packing I Master 

Repair Kit or D.aphragm Cylinder 

r \ v: \ Repair Kit 


Minor 
Repair Kit 


Vacuum 

Check 

Valve 














APPLICATION LISTINGS (Continued) 




X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

*g'$4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

1 

MERCURY (Except Comet & Cougar) 

■ 

1967 All w/Drum Brake 

2505 072 

Ml 

C-4201- 

AH,AJ 

Push-Thru 

26 

C-4201- 

AH,AJ 

C7AA- 

2B195-Y 

1 


1968 All w/Disc 

Brake (Standard) 

2507 341 

BE 

2507 196 

Master-Vac 

19 

2507 196 

— 

2 

3 

Early 1968 All w/Disc 

Brake (Optional- 
Heavy Duty) 

2507 303 

BE 

2507 151 

Master-Vac 

21 

2507 151 

-- 

3 

4 

Late 1968 

2507 303 

BE 

2507 114 

Master-Vac 

21 

2507 114 


4 

MUSTANG (Ford) 

5 

1967 All w/Drum Brake 



C-4262- 

C,F 

Push-Thru 




H 


OLDSMOBILE (Except F-8S) 


1967 88,98 Delta 88, 

Delmont, w/Drum 

Brake 

2505 043 

MO 

5452 493 

Diaphragm 

24 


5452 493 

6 

| 

1968 88,98,Delta 88, 

Delmont, 
w/Drum Brake 
w/Disc Brake 

2507 344 
2506 992 

BE 

BE 

2507 222 
2506 992 

Master-Vac 

Master-Vac 

21 

2507 222 
2506 992 

401608 

400224 



1968 Toronado, 

w/Drum Brake 

2507 077 

BE 

2507 077 

Master-Vac 

21 

2507 077 

401486 

9 

I 

w/Disc Brake 

2506 993 

BE 

2506 993 

Master-Vac 

21 

2506 993 

400223 


PLYMOUTH (Except Barracuda & Valiant) 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1967 Fury w/Drum Brake 

1967-68 

2505 991 

2506 834 

2505 991 

2506 834 
2506 834 

2506 834 

BE 

BE 

Ml 

Ml 

Ml 

BE 

2505 268 

2505 705 
C-4212-C 
C-4219-B 
C-4219- 
DB 

2506 834 

Master-Vac 
Master-Vac 
Push-Thru 
Push-Th ru 
Push-Thru 

Master-Vac 

20 

20 

26 

26 

26 

20 

2505 268 

2505 705 
C-4212-C 
C-4219-B 
C-4219- 
DB 

2506 834 

2881 537 
F.I.U. 
2881 540 
2808 548 
F.I.U. 

F.I.U. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 


Ml - Midland. 

BE - Bendix. 

MO - Moraine. 

F.I.U. - Field Installation Unit. 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 

Parts 

PageNo. 

Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Power Unit 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 
Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 


1 



2507 226 

2504 701 38 

2784 

2504 760 


2 

.. 

— 

2507 340 

2506 807 38 

2782 

2503 499 


3 

4 

- 

- 

2507 324 

2507 324 

2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 
2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2782 

2782 

2503 499 

2503 499 



5 



2507 227 

2507 248 38 , 
2507 249 38 

2779 

2504 760 



6 



2507 182 

2507 195“ 

2761 

2502 898 


7 

8 

2506 192 

~ 

2507 343 

2505 109 38 
2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2798 

2787 

2502 898 
2502 898 


9 

10 

2506 189 

- 

2507 342 

2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 
2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2751 

2788 

2502 898 

2502 898 



11 

12 

13 

14 

15 

16 

2505 993 
2505 951 

250 5 951 

2505 994 

2507 231 

2507 231 

2507 231 

2501 082 38 

2501 082 38 
2504 702 38 

2504 702 38 
2504 702 38 

2501 082 38 

2802 

2802 

2802 

2802 

2802 

2802 

2502 898 
2506 440 
2504 945 
2504 945 
2504 945 

2506 440 



38 Diaphragm Only. 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 


Line 

No. 

Vehicle 

Year and Model 

X-Change 

Unit 

Part No. 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg r $4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

Line 

No. 

PLYMOUTH (Except Barracuda & \ 

Valiant) Continued 

l 

1967 

Fury w/Disc Brake 

2505 835 

BE 

2505 835 

Master-Vac 

21 

2505 835, 

2881 857 

1 









2505 806 




1967 

Belvedere, Satellite, 









2 


w/Drum Brake 

2505 987 

BE 

2505 269 

Master-Vac 

20 

2505 269 

2881 537 

2 

3 



C-4213-G 

Ml 

C-4213-G 

Push-Thru 

26 

C-4213-G 

2881 538 

3 

4 



C-4219- 

Ml 

C-4219- 

Push-Thru 

26 

C-4219- 

F.I.U. 

4 




DC 


DC 



DC 



5 


w/Disc Brake 

2505 808 

BE 

2505 841 

Master-Vac 

21 

2505 841, 

.. 

5 









2505 837 



6 

1968 

Fury,w/Drum Brake 

2506 821 

BE 

2506 492 

Master-Vac 

20 

2506 821 

2883 043 


7 


w/Disc Brake 

2506 464 

BE 

2506 464 

Master-Vac 

21 

2506 464, 

2883 040 










2506 483 




1968 

Belvedere, Satellite, 











Exc. Hemi-Head, 









8 


w/Drum Brake 

2506 798 

BE 

2506 477 

Master-Vac 

19 

2506 477 

2883 041 

8 

9 


w/Disc Brake 

2506 767 

BE 

2506 491 

Master-Vac 

21 

2506 491, 

2883 027 

9 









2506 490 



P 

ONTIAC (Except Tempest) 

10 

1967 

All w/Drum Brake 

2505 094 

BE 

2505 094 

Master-Vac 

19 

2505 094 

9787 413 

10 

11 



2505 094 

MO 

5452 496 

Diaphragm 

24 

- 

5452 496 

11 

12 

1968 

All w/Drum Brake 


BE 


Master-Vac 

19 


„ „ 

12 

13 

1967-68 

w/Disc Brake 

2506 267 

BE 

2506 267 

Master-Vac 

21 

2506 267 

9789 975 

13 


RAMBLER 


14 

1968" 10 Rebel (6 Cyl.) 

w/Drum Brake 

2507 335 

BE 

2506 952 

Master-Vac 


2506 952 

3191 393 

14 

15 

1968 10 Rebel, 80 

Ambassador, (V-8), 
w/Drum Brake 

2507 371 

BE 

2507 036 

Master-Vac 


2507 036 

3191 394 

15 

16 

Early 1968 10 Rebel, 80 

A m ba s s ado r, w/D i s c 
Brake 

2507 373 

BE 

2507 037 

Master-Vac 


2507 037 

3191 396 

16 

17 

Late 1968 10 Rebel, 80 

Ambassador, w/Disc 
Brake 

2507 382 

BE 

2507 165 

Master-Vac 

- 

2507 165 

- 



MO - Mo ra ine. 
BE - Bendix. 


F.I.U. - Field Installation Unit. 
Ml - Midland, 












APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Line 

No. 

SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Service 
Parts 
Page No. 

Major 
Repair Kit 

Minor 

Repair Kit 

Power Unit 
Repair Kit 

Piston Packing 
or Diaphragm 
Kit 

Master 
Cylinder 
Repair Kit 

Vacuum 

Check 

Valve 


1 

2506 009 

-- 

— 

2500 918 F 38 , 
2500 910 R 38 

2800 

2502 325 


2 

2505 989 

2505 990 


2501 082 38 

2802 

250 2 898 


3 


.. 

2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


4 



2507 231 

2504 702 38 

2802 

2504 945 


5 

2505 981 

- 

- 

2500 918 F 38 
2500 910 R 38 

2792 

2502 325 


6 

.. 

— 


2501 082 38 

2802 

2506 440 


7 

-* 


2506 822 

2500 918 F 38 , 
2500 910 R 38 

2800 

2506 635 


8 



2506 770 

2501 082 38 

2802 

2506 440 





2506 766 

2500 918 F 38 
2500 910 R 38 

2792 

2506 635 



10 

2505 691 

2505 692 

.. 

2505 109 38 

2798 

2502 898 


11 



2507 180 

2507 195 38 

2761 

2502 898 


12 

— 

-- 

— 

.. 

-- 

250 2 898 


13 

2506 188 



2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2786 

2502 898 



14 



2507 336 

2501 082 38 

2763 

2502 325 


15 

- 


2507 372 

2501 082 38 

2840 

2502 325 


16 

- 

- 

2507 374 

2503 489 F 38 , 
2503 491 R 38 

2773 

2502 898 


17 



2507 374 

2503 489 F 38 
2503 491 R 38 

2750 

2502 898 



38 Diaphragm Only. 


(continued on next page) 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 





X-Change 

Unit 

Part No. 

ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

Line 

No. 

Line 

No. 


Vehicle 

Year and Model 

Mfr. 

Mfr. 

Part. No. 

Type of 

Unit 

Piet. 

Ref.on 

Pg*s4or5 

Identifica¬ 
tion Code 
or Tag No. 

Vehicle 

Mfr. 

Part No. 

TEMPEST (Pontiac) 

1 

1967 

Firebird w/Disc 

Brake 

5463 422 

MO 

5463 422 

Diaphragm 

24 

- 

5463 422 

1 

THUNDERBIRD (Ford) 

2 

Early 1967 All w/o 

Cruise Control, 
w/Disc Brake 

2506 995 

Ml 

C-4276- 

Y,Z,AA 

Push-Thru 

- 

C-4276- 

Y,Z,AA 

C7SA-2B. 
Y (Early) 
C7SA-2BJ 
195-AD 
(Interim) 

2 

3 

Late 1967 All w/o 

Cruise Control, 
w/Disc Brake 

2506 995 

Ml 

C-4276- 

AD,AF 

Push-Thru 


C-4276- 

AD,AF 

C7SA-2B- 

195-AK 

3 

4 

Early 1967 All w/ 

Cruise Control, 
w/Disc Brake 

2506 697 

BE 

2505 434 

Master-Vac 

21 

2505 434 

- 

H 

5 

Late 1967 All w/ 

Cruise Control, 
w/Disc Brake 

2506 697 

BE 

2506 580 

Master-Vac 

21 

2506 580 

EDC7SA- 

2B267-H 


6 

1967 

All w/o Cruise 

Control, w/Disc 

Brake 

2506 995 

BE 

2506 853 

Master-Vac 

21 

2506 853 

C7SA-2B- 
195-AJ 

6 

7 

1968 

All w/Cruise 

Control, w/Disc 

Brake 

2507 141 

BE 

2507 141 

Master-Vac 

21 

2507 141 

C8TA-2B- 

267-C 

7 

8 

1968 

All w/o Cruise 

Control, w/Disc 

Brake 

2507 149 

BE 

2507 149 

Master-Vac 

21 

2507 149 

C8SA-2B- 

195-E 

8 

V 

KILLYS 


9 

10 

1967-68 

1967-68 

”J” Series 
2300,2400,3300 
3400(8600 G.V.W) 

2506 532 

2506 667 

BE 

BE 

2506 532 

2506 667 

Master-Vcc 

Master-Vac 

20 

21 

2506 532 

2506 667 

946996 

946788 

9 

10 

11 

1968 

C-101 

2507 262 

BE 

2506 760 

Master-Vac 

20 

2506 760 

947194 

11 


MO - Molaine. 
Ml - Midland. 
BE - Bendix 
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APPLICATION LISTINGS (Continued) 


Major 
Repair Kit 


SERVICE MATERIAL FOR ORIGINAL EQUIPMENT UNIT 

p .. . Piston Packing Master 

Minor lf Repair Kit or Di °P hro 9 m _ Cylind * r . 

Repair Kit Kit Repair Kit 


Vacuum 

Check 

Valve 


2502 898 


Service I 
Parts 
Page No. 




2506 696 

2503 489 F 38 , 
2503 491 R 3 “ 

2783 

2502 898 
















